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箱を開けてか S 本製品が使えるようになるまでの手順を説明しまず。 
このスタートアップガイドに従って作業してください。 


A まをに関するご注意 

セットアップする前に r ® 用上のご注意 J または r ユーザーズガイド J のな下の頂をお読みの上、 
を意事項を巧って正し<セットアップして<ださい。 
r ま全にかかわる表示について J 
r 使用上のご注意 〜化ずお読みくだをい〜 J 



• めれた手で電源プラグの巧き差しをしないでください。感電するおそれびありまず。 

• 内蔵型オプションの取り付け•取り外しは電源コードをコンセントか5巧いて行ってください。 

• 留び鳴り出した5ケーブル類を含め本体に触5ないでください。落雷による感電のおそれびあります。 
• 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解-修理-改造を行わないでください。 


A 注意 


• 持ち運びの際は2人!; Lb で本体の底面をしっかりと持って運んでください。 

•水、湿気、ほこり、油、煙のるい場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでくださし、。 
• 装置に添付されている電源コード似外を使用しないでください。 

• 電源コードは指定された電圧でアース付のコンセントに接続してください。 

• 電源コードはたこ足配線にしないでください。 


ユーザーズガイドについて 

ユーザーズガイドは 「 EXPRESSBUILDERJDVD の中に格納されています。ユーザーズ 
ガイドは Adobe ® Reader ™ で閲覧できる PDF ファイルで、 l ^ TF の手順で表示 • EP 刷す 
ることびできます。 


① Adobe Reader びインス!ルされているコンピユータの電源を ON にする。 

② 添付のに XPRESSBUILDERJDVD をコンピユータの光ディスクドライブにセットする。 

オートラン機能により自動的にメニューが起動します。 

セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合があります。そのような 
場合は、エクスプ□ーラから r マイコンピュータ」を選択し、セットした光ディスクド 
ライブのアイコンをダブルクリックしてください。 

③ けートランメニュー」の r ドキュメントを読む」を 
クリックする。 
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DVD - ROM 装置のないコンピュータで閲覧したい場合は、ユーザーズガイド 
の3章 rCD - ROM 装置のみの管理 PC を使用したいとき」を参照してください。 


ユーザーズガイドでは、本製品をミ全に取り扱うためのま意事項や S ねけ up Guide では 
記載されていないセットアップに関する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明 
が記載されています。また、 r 故障かな？」と思ったときのトラブル回避の手だてやヴービ 
スに関する情報も記載されています。本製品を取り扱う前にぜひお読みください。 



PDF ファイルを閲覧するためには 、 Adobe Reader の日本語版が必要です。 
Adobe Reader はアドビ社の Web サイトから無償でダウン□-ドすることができ 
ます ( http :// www . adobe . com / jp / products / acrobat / readstep 2. html ) 〇 
またユーザーズガイドは、弊社 Web サイトの [ PC サーバサポート情報]ページ 
からダウン□—ドすることもできます （ http :// support . express . nec . co . jp / 
pcserver /) 〇 


Swpi 添付品を確認する 


Step 4 ヶーブルを接続する 


• 本体 

• EXPRESS 己 UILDER パ、ソヶージ *2 
• 保証書 

(本体捆包箱に貼り付けられています) 
• ユーザーズ ガイド*1 
• 使用上のごを意 


• キーボード 
• マウス 

• スタートアップガイド(本書） 

• SDR UPDATE TOOL 
• ご使用時のを意事項 
• セキュリティキー 

(本体に貼り付けられています) 


ケーブルを本体前面および本体背面にあるコネクタに接続します。 


参照 


本体前面の八ードディスクドライブベイの形状やス□、ソト数ならびに背面の電源ユ 
ニットの構成が一部のモデルと異なりますが、 I / O コネクタの配置は同じです。詳 
しくは r ユーザーズガイド」の r 八ードウエア編」を参照してください。 


重要 


• 添付の rEXPRESSBUILDERJDVD は、セットアップ(または再セットアップ) 
の時に必要となりますので大切に保管しておいてください。 


• 上記添付品は、本体のみのらのです。 BT 0 (工場組み込み出荷)製品などは「組み 
込み製品-添付品リスト」をご確認ください。 


*1 ューザーズガイドは rEXPRESSBUILDERJDVD の中に格納されています。これを参照するには、 Adobe 
Reader が必要となりまずので、あ6かじめご使用の PC へインストールしておいてください。 

*2 EXPRESSBUILDER パ、ソケージの内容については EXPRESS 己 UILDER 内の添付品一覧を参照してくださ 
い。 


Step 2 内蔵オプションを取り付ける 

本体内蔵用のオプションを取り付けます(オプションを購入していない場合や 「 BTO 任場組 
み込み出荷)」で本製品を購入されたお客様はステップ3へ進んでください)。 

M 「ユーザーズガイド」の r 内蔵オプションの取り付け/取り外し」を参照してください。 


参照 


く本体前面> 



Step 3 本化を適切な場所に設置する 

本体の設置場所を決めます。 

「ユーザーズガイド」の r 設置と接続」を参照してください。 


参照 



最をに添付の電源コードを 
コンセントに接続する。 


く本体背面> 
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Step 5 電源を ON にする/ os をセットアップする 

前面の POWER スイッチを巧して電源を ON にします。* 

BTO で OS びプリインス!ルされているときは、電源 ON の後、 OS び起動します。 
Windows の場合、自動的にセットアップび始まります。 

* 電源コードを接続したあとは、 POWER ランプのアンパ’一び消なするまでは電源を ON し 
ないで < ださい。 


⑦ 降、インストレーシヨンガイドに従って、 OS のセットアップを進めます。 

Windows をセットアップするときは、「インストレーシヨンガイド ( Windows 編)」 
を参照してください。 

Linux をセットアップするときは、「インストレーシヨンガイド ( Linux 編)」を参照し 
て < ださい。 

く/インストレ-シヨンガイドは、ユ-ザ-ズガイドと同様に EXPRESSBULDER 
に格納されています。 


重要 


電源 ON 後、ディスプレイにエラーメッセージび表示されたり、ビープ音び何度も 
鳴ったりしたときは、メッセージの内容やビープ音の鳴り方をメモして保守ヴービ 
ス会社に連絡してください。 


① ディスプレイの電源を ON にした後、前面の POWER スイッチを巧します。 
ディスプレイに 「 NEC 」□ ゴび表示されます。 


②本機の構成やシステムの用途に応じて、 BIOS をセットアップします。 

オプションの UPS (無停電電源装置)を接続している場合や管理ソフトウェアとの連 
携をとる場合にシステム BIOS の設定を変更します(通常は出荷時の状態で問題あり 
ません)。 

設定を変更するために、起動後、すぐにく F 2> キーを巧してください。 BIOS セット 
アップユーティリティ ( SETUP ) び起動します。 

「ユーザーズガイド」の r システム BIOS のセットアップ (SETUP の説明)」を参照して 


参照 


③ OS びプリインストールされているときは、 OS び起動します。 Windows の場合は、 
自動的にセットアップび始まります。手順⑦に進んでください。 

④ OS びインス!ルされていないとき、または再インス!ルのときは、 
EXPRESSBUILDER を使ってインス I -ールします。 

EXPRESSBUILDER を本機にセットし、再起動(く Ctrl > ，く AI わ，く Delete 〉 キーを 
同時に巧します)させてください。 EXPRESSBUILDER が起動し、ブートメニュー 
び表示されます。 

、な/ 「EXPRESS 目 UILDER 組 a みキット」を目 TO で購入されると、 POST から 
i ぶ7卜 EXPRESS 目 ULDER を起動することができます。 「NEC」 □ゴが表示されてい 
るとき、くド3>车一を押してください。 



⑥ブートメニユーか 5 r 0 s installation 」 を選択します。 
しば5くすると、トップメニューび表示されます。 


NEC EXPRESSBUILDER 



実巧したい株をを逊只した巧、[巧へ]をク U ックしてください- 

[取りかす]をクリックすると、本巧に巧民されている USB デノてイスを安全に取りかすことができます • 




Windows サービスパックについて 

本機へヴービスパックを適用するときは、「インストレーシヨンガイド ( Windows 編)」 
に記載の r ヴービスノいックの対応」を参照してください。 


Step 6 バンドルソフトウェアのインストール 

本機には、次のようなソフトウェアがバンドルされています。 

必要に応じて、これ5のソフトウェアをインス I -ールしてください。 

rV/ 「管理 PC」 は、一般的なクライアントコンピュータを使って構築することができ 
卜ます。（本機で代替することも巧能です） 


名称 

インストール先 

概要 

対応日 S 

Windows 

Linux 

ESMPRO / ServerA 旨 ent 

本機 

本機の状態を監視することび 
でさます 

〇 

〇 

ESMPRO/ServerAgent 

Extension 

本機 

本機をリモート管理できます 

〇 

〇 

エクスプレス通報ヴービス 

本機 

本機び故障したとさの情報を 
保守センターへ通報すること 
びでさます 

〇 

〇 

ExpressUpdate Agent 

本機 

本機のファームウエア、ソフ 
トウエアなどのバージョン管 
巧と更新びでさます 

〇 

〇 

Universal RAID Utility ( URU ) 

本機 

RAID コント□-ラの管理、 
監視びでさます 

〇 

〇 

装置情報収集ユーティ U ティ 

本機 

保守用の各種情報を採取する 
ことびでさます 

〇 

— 

BMC Configuration 

本機 

BMC を設定することびでさます 

〇 

〇 

情報提供ツール 
(NEC からのお知らせ） 

本機 

本製品をご利用いただく上で 
役に立つ情報を提供します 

〇 

— 

情報採取ツール 
actio 含 

本機 

システムに異常び発生した際 
の原因切り分けを支援します 

— 

〇 

情報採取ツール 
kdump-reporter 

本機 

Linux 力ーネルクラッシュダ 
ンプの一次解析レポートを自 
動生成します 

— 

〇 

ESMPR 日/ ServerMana 旨 e 「 

管理 PC 

ESMPRO / ServerA 旨 ent な 
どと連携し、本機を管理する 
ことびでさます 

〇 

〇 


Windows 版のバンドルソフトウエアは、オートランメニューを使ってインス I -ールできま 
す。 



Linux 版のバンドルソフトウエアは、「インストレーシヨンガイド (Linux 編)」を参 
照してください。 


次の手順に従ってくださし、。 


① インストール巧び r 本機」となつているものをインストールするときは、本機にインス 
卜ールされた Windows を起動します。「管理 PC 」 のときは、任意の PC にインストー 
ルされた Windows を起動します。 

② Administrator 権限のあるユーザーアカウントで□グインします。 


⑥ トップメニューの「セツトアップする」を選択します。 


③ EXPRESSBUILDER をセツトします。 

オートラン機能び働き、次のようなメニューび起動します。 



④ メニューの r ソフトウェアをセットアップする」をクリックします。 

⑥インス!ルしたいバンドルソフトウェアを選択し、クリックします。 

⑥各バンドルソフトウェアのインス I ラなどび起動しますので、「インストレーシヨ 
ンガイド ( Windows 編)」などに従ってインストールを進めてください。 


Step 7 お客様尝録をする 

製社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をお勧めしております。次の Web サイトか 
5ご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを受けることびできます。 

http :// club . express . nec . co.jp 



上で、 Express 日800シリーズのセツトアップは完了です。 


トラブルび起をたとをは 

r メンテナンスガイド」には、トラブルシューティング、障害情報の採取方法、保守ヴー 
ビス会社の一覧などび記載されています。こち5を参照してトラブルを解ミ夫してくださ 
い。「メンテナンスガイド」は、「ユーザーズガイド」とともに EXPRESSBUILDER へ格 
納されています。 

Express 5800シリーズに関ずるご質問-ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 
(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよ < お確かめの上、おかけ < ださい。） 

ファーストコンタクトセンター TEL 03-34 曰曰-曰800りで表） 

受付時間/9:00〜に:〇〇、13:00〜17:00月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 


商標について 

EXPRES 沈 UILDER 、 ESMPR 0 は日本電気株式会社の登録商標でず。 Microsoft および Windows、Windows Server 、 
Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Linux は 、 Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です 。 Red Hat、Red Hat Enterprise 
Linux は、米国 Red Hat , Inc . の米国およびその他の国における商標または登録商標でず。 

その他、記載の会社をおよび商品名は各社の商標または登録商標です。 

このマニュアルは再生紙を使用しています。 

© NEC Corporation 2012 

NEC の許可なく複製-改変などを行ラことはできません。 



























































































